der Zeiteinheit passirende Menge der erst on Sulvstuu/M "-.• V'1,? sprechende Menge  der  zweiten.     Von  beidcn  Substan/«*n   '/. diffundirt also ilberall gleich viel.    Gii'bt es innerhalb  d*».s fH-mtsre.s einen   Querschnitt,   durch   den   niclits   lmiduivh#eht,   Hwa   rim*   bm-
grenzende Wand, so wird hieriur ^ ~ wu -..... IK nlso dunn ulifrhuupt
Wit)^! -f ?&9\)2wa = 0, von der e.iuo.n Sulmtan'/ tliiVuiuiirt nut'li rin*»r Richtung ebenso viel wie von der aiulcrou inich d«T t'lit^r^t'iiKt-^'t/.t^iu Man bekommt dann aber aua den (Jhuchunjuvn untrr I3.j)
46)
welclie eben das   Fiok'sche Kluinrntaiyt'st'f/  darstt'lli'n.     AUN Gleichungen und dun Gloichun^t»n 4-1) folgi dann ftlr J«»«!I»H «l«*r
indem c =^= — D geeetet int^ also <ii«* (JnuMluli-iolnni^ 0 «!«'»' UiH-tr»i<»n» da w der Concentration proportii»nal ist.
Die  Bedingung ^i^ilh *'h ^ii^a/'a ...... " {) «t«'llt   S(«»i'ai»  itl*t noth-
wendig fur die Giiltigkfit der Kick\srln»n Gh'jftiunj.'«-u utif, !v-« i^t physikalisch otwas iinbcqumu an'/unciuneii T <taHs fim* ?»«» wirliftg** IU*-dingung an die Kxinteir/; eint»r die Ditlusiou uliHttluf hiwifrudru l»r-gronzung iimorhalb den GenuHcboH gohundcn «i*iii .snll. writnji.'lrii'h tnitr solche imnoior vorhandon int. Dan ist. aurh gar uictlit inHhi^, ti«*un tin 45) nur angicbt, daww '^t^iwi ""(' "at>a//a v<m .r tinnhhan^i^ iwt , bltnbt sie noch von der Zeit ablulni^ig, also wan» <iir M*II»Mtv*»rMfiiti«ilif.iu» An-nahmo KU macbon, dasn irgentl wann kein«* IHfliiHiuii ntuttiUidt't, IIMUMU dabei % ~~ % !=r: 0 iat, odor daisn die OiiViihion iiirbt vmt I%wigki4f her dauert und ea Irgend wann Stellen ^rgi'lirn lull uiltT K'i*'bt, y.n denen sie noch niclii gelangt ist. Das gentiifi srbon.
Wir warden von dic»«er Thec»rie noch Hpiitcr CiehiMiitrh /.« funrhm haben.
61.   Speciflsolie Wteme und Inner© Arbeit dor FiiiHHigkoiton.
Die apecifiHche Warme der Kltissi^kt'it.isn , wi«« ^ii« iluivh »ii«* b»'-kannten Methoden ormittolt wird, int anHcthcnnenil innv «<«hr «'i»mplirirt«* Function dos Zustandes darnelben, Audi fibgitHrheu v*»n tlrsn Tlu*il, der zur unvermeidlichen Verdampfung verwendet wird» but di« tnnrr Flftesigkeit zugefahrto Wiinn« BIO zu dehnm, unci tinlu*! di.ni mif" dar Flttasigkeit lastendon Druck HOWICJ die Molekularkrilft^ mi Ub»*rwin«Ji'fi.folgendermaassen. Nach Pfeffer ist der osmotische Druck einer normalen Rohrzuckerlosung in Wasser gleich 49,3 cm Hg. Da
